Mode d'emploi du guide en ligne 



Cliquez sur le bouton Precedent de la barre d'outils 
pour revenir a l'endroit oil vous vous trouviez 
precedemment dans le guide. 



N 



Cliquez sur le bouton Page suivante de la barre d'outils 
pour aller a la page suivante du guide. 



Cliquez sur le bouton Page precedente de la barre 
d'outils pour aller a la page precedente du guide. 



Cliquez sur le bouton Premiere page de la barre 
d'outils pour aller a l'ecran d'accueil du guide. 



v □ Test de la configuration audio 

□ Sous Windows NT 
^ D Depannage des problemes de 
> □ Connexion d'equipements au 



Cliquez sur un nom de signet (a gauche de l'ecran) 
pour aller a la rubrique correspondant a ce signet. 
Par exemple, en cliquant sur un triangle pointant 
vers la droite t>, vous affichez les signets de second 
niveau. En cliquant sur un triangle pointant vers le 
bas v, vous masquez les signets de second niveau. 
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Carte graphique HP VISUALIZE fx6 



Guide de configuration et 
de depannage 

pour la station de travail personnelle HP Kayak XW serie 0480 



Ce manuel s'adresse a toute personne souhaitant : 

• configurer la carte HP VISUALIZE fx6, 

• mettre a jour le pilote HP VISUALIZE fx6, 

• en savoir plus sur le Module Texture, 

• depanner les problemes materiels ou de performances survenus sur 
la carte graphique HP VISUALIZE fx6. 



REMARQUE Les informations contenues dans le present document concernent la 

carte HP VISUALIZE fx6 installee sur les stations de travail 
personnelles HP Kayak XW serie 0480. Elles ne s'appliquent pas a la 
carte HP VISUALIZE fx6 installee sur stations de travail HP UNIX. 
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Avertissement 

Les informations contenues dans le present document sont sujettes 
a modifications sans preavis. 

Hewlett-Packard n'accorde aucune garantie de quelque sorte que ce 
soit concernant ce document et notamment, sans que cette 
enumeration soit exhaustive, aucune garantie implicite de qualite 
commerciale, ni de bonne adaptation a un usage particulier. 
Hewlett-Packard ne pourra etre tenu pour responsable des erreurs 
contenues dans ce document, ni des dommages accidentels ou 
indirects lies a la fourniture, aux performances ou a l'utilisation de ce 
materiel. 

Les informations contenues dans ce document sont originales et 
protegees par copyright. Tous droits reserves. Aucune partie de ce 
document ne peut etre photocopiee, reproduite ou traduite dans une 
autre langue sans l'accord prealable ecrit de Hewlett-Packard 
Company. 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows et Windows NT sont des 
appellations commerciales ou des marques deposees de Microsoft 
Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. 



Hewlett-Packard France 
38053 Grenoble Cedex 9 
France 

©1998 Hewlett-Packard Company 
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Aide et informations complementaires 

Pour en savoir plus sur votre carte graphique et les accessoires 
disponibles pour ce produit, allez sur le site Web de HP a l'une 
des adresses suivantes : 

Specifications produit des stations de travail personnelles HP Kayak 

* http://www.hp.com/go/kayak 

Livres blancs sur les stations de travail personnelles HP Kayak et 
HP VISUALIZE fx6 

* http : / /www . hp . com/go/kayaklibrary 

Derniers pilotes, FAQ et informations sur le support technique 

* http : //www . hp . com/go/kayaksupport 



Consignes de securite importantes 

Avant utilisation, nous vous conseillons de lire les informations 
suivantes. 

A TTENTION L'electricite statique peut endommager les composants 

electroniques. Utilisez, si possible, un bracelet antistatique. Mettez 
l'appareil hors tension. Veillez a ce que vos vetements ne soient pas 
en contact direct avec les accessoires. Manipulez les accessoires 
avec precaution et le moins souvent possible. 



AVERTISSEMENT Pour votre securite, ne retirez jamais le capot de votre station de 
travail personnelle sans avoir au prealable debranche les cordons 
d' alimentation. Veillez egalement a etre deconnecte du reseau des 
telecommunications. N'oubliez pas de replacer le capot de 
I'ordinateur avant de remettre ce dernier sous tension. 

Avant de manipuler la carte graphique VISUALIZE fx6, attendez 
qu'elle ait completement refroidi. En effet, lorsqu'on I'utilise, cette 
derniere peut atteindre des temperatures tres elevees. 
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Introduction 

La carte HP VISUALIZE fx6 est une carte graphique OpenGL haut 
de gamme dotee de la toute derniere technologie graphique 3D 
hautes performances. 

Cette carte graphique OpenGL permet d'accelerer l'affichage et la 
conception graphique en 3D et d'ameliorer la qualite de vos images. 

Le sous-systeme graphique HP VISUALIZE fx6 occupe deux des 
logements de votre station de travail personnelle (un PCI et un 
AGP). II vous offre : 

• un moteur geometrique de pointe, utilisant des processeurs a 
virgule flottante dedies bases sur la technologie PA-RISC, 

• 18 Mo de memoire video SGRAM, 

• la prise en charge complete des extensions et des fonctionnalites 
materielles OpenGL 1.1, 

• la technique de diffusion HP Color Recovery, 

• l'acceleration HP DirectModel avec elimination des parties 
cachees (occlusions), 

• la prise en charge de la vision stereo, 

• un accelerateur hardware d'application de texture en option avec 
32 Mo de memoire SDRAM dediee aux textures. 
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Le pilote HP VISUALIZE fx6 

Un pilote pour la carte HP VISUALIZE fx6 est preinstalle sur votre 
station de travail personnelle. 

Si vous devez le reinstaller ou le mettre a jour, vous pouvez 
telecharger sa version la plus recente sur le site Web de HP. Pour 
plus de details, reportez-vous a la section suivante, "Mise a jour du 
pilote HP VISUALIZE fx6". 

Si vous n'avez pas acces a Internet, une copie de sauvegarde du 
pilote HP VISUALIZE fx6 se trouve sur le CD-ROM HP fourni avec 
votre station de travail personnelle. Le numero de version de ce 
pilote peut etre different de celui du pilote preinstalle sur votre 
station de travail. Cependant, HP vous recommande, si possible, de 
telecharger la version la plus recente sur le site Web. 



Mise a jour du pilote HP VISUALIZE fx6 

HP met frequemment a jour le pilote HP VISUALIZE fx6 afin d'en 
ameliorer les caracteristiques et les performances ou pour resoudre 
les problemes rencontres avec certaines applications. 

Vous pouvez telecharger la derniere version du pilote 

HP VISUALIZE fx6 sur le site Web de HP a l'adresse suivante : 

http : //www . hp . com/go/kayaksupport 

Une fois que vous vous trouvez sur le site Web HP Kayak Support, 
selectionnez la station de travail personnelle HP Kayak XW 
serie 0480, puis allez a la section OpenGL. 

Si la liste affichee contient un pilote pour votre application, 
telechargez-le. Par exemple, si vous utilisez une application 
Unigraphics, selectionnez le pilote "Unigraphics certified". Si aucun 
pilote adapte a votre application n'apparait dans la liste, 
selectionnez "DEFAULT version". 
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Un fichier README est fourni avec le nouveau pilote. Veuillez le lire 
attentivement ; vous y trouverez des instructions concernant 
l'installation du pilote. Par ailleurs, il est a noter que les informations 
fournies par le fichier README prevalent sur les informations 
contenues dans le present manuel. 

Pour mettre a jour le pilote, procedez comme suit. 

1 Telechargez le pilote a partir du site Web de HP vers un dossier 
temporaire de votre disque dur (par exemple, 

C: \TEMP\fx6DRV\). 

2 Lancez l'executable pour decompresser les fichiers qu'il contient 
en cliquant deux fois dessus. 

3 Suivez les instructions figurant dans le fichier README fourni 
avec le pilote. 
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Configuration du pilote HP VISUALIZE fx6 

Vous pouvez configurer le pilote HP VISUALIZE fx6 a partir de la 
boite de dialogue Proprietes d' af f ichage. 

Pour afficher la boite de dialogue Proprietes d' aff ichage, 
Ciiquez sur Demarrer, selectionnez Parametres_ Panneau de 
configuration, puis ciiquez deux fois Sur Aff ichage. 

Lorsque le pilote HP VISUALIZE fx6 est installe, la boite de dialogue 
Proprietes d' aff ichage contient quatre onglets 
supplementaires, a savoir : 

About 

HI Administrator 

HI Gamma Correction 

HI Options 

Pour obtenir de I'aide Ciiquez sur le bouton _2J situe dans la partie superieure de la boite 
sur les options de dialogue, puis sur l'element a propos duquel vous souhaitez 

obtenir des informations. 

Ciiquez a l'interieur de la fenetre qui apparait pour la fermer. 
Fenetre HI About 

La fenetre About affiche des informations importantes, notamment 
la version du pilote, la version OpenGL et les extensions, ainsi que 
l'eventuelle presence et la taille du Module Texture. 
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Display Properties 



hei 



Background | Screen Saver | Appearance | Plus! | [£3 Options 
Gamma Correction j [H About j| Administrator | Settings 



VISUALISE -fic 6 

Driver version: FX. 00. 01. OB 
OpenGL Compliance : 1.1 
Video Memory : 18 Megabytes 
Hardware Texture Mapping : Not Installed 
Texture Memory : None 

Other Information 



The following OpenGL extensions are supported 
by the HP VisualizeFX graphics hardware: 



GL_EXT_bgr 
GL_EXT_bgra 
G L_EXT_generate_mipmaj 



u 




HEWLETT 
FACKAHD 





OK 


Cancel 


Apply 



L'ecran ci-dessus presente la fenetre About d'une carte HP VISUALIZE fx6, equipee de la version de 
pilote FX.00.01.06, sans Module Texture. 
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Configuration de base du pilote 
Fenetre Options 



Display Properties 



ft] Gamma Correction | ft] About | ft] Administrator | Settings 
Background Screen Saver Appearance Plus! ft] Options 



Application 



"Compatibility Mode 



"Custom 

"Max Performance Mode 

3D Studio Max 

alewl 

Alias|Wavefront Maya 

AVS 

CAT I A 

CATWeb 

Co-Create SolidDesigner 
LightWave 3D 
PTCProE 

SDRC Ideas Masters Series 
Softimage 
SolidWorks 
Unigraphics 




Settings — 

W No Tearing 

V Fast Buffer Swaps 
T Multi Buffer GDI 

V Quad Strips to Tri Strips 
W Color Recovery 

V Stereo Sync Enabled 

V NO DP Texture Mapping 



FflCKAHD 







OK | 


Cancel 







Configurez le pilote pour l'application que vous utilisez en 
selectionnant son nom dans la liste Application. 
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Si votre application ne figure pas dans la liste, selectionnez 
♦compatibility Mode (Mode compatibilite) . 

Vous ne devez changer aucune des options figurant dans la zone 
Settings. Lorsque vous selectionnez une application, les options de 
la zone Settings sont automatiquement configurees en fonction de 
l'application selectionnee. 

Fenetre Settings 

Utilisez la fenetre Settings pour modifier la resolution de l'ecran, le 
nombre de couleurs et la frequence de rafraichissement. Cliquez sur 
List all modes (Lister tous les modes) pour afficher toutes les 
combinaisons de couleurs, l'espace du bureau et la frequence de 
rafraichissement supportee par HP VISUALIZE fx6. Si vous 
selectionnez un mode, cliquez sur Test (Tester) pour verifier que le 
choix que vous avez fait est compatible avec les caracteristiques de 
votre ecran. 

Vous pouvez afficher des resolutions d'ecran jusqu'a 1280 x 1024 en 
mode True Color et a double memoire tampon. 

En utilisant une resolution de 1600 x 1200, vous ne pouvez obtenir 
True Color qu'en mode a simple memoire tampon. Toutefois, si 
l'option color Recovery (Restaurer couleur) est activee dans la 
fenetre Options, la resolution 1600 x 1200 est obtenue en mode 
couleur 12 bits a double memoire tampon. Grace a HP Color 
Recovery, vous obtenez un affichage tres proche de celui obtenu en 
mode True Color. 
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Configuration avancee du pilote 
Fenetre Options 



Option 


Description 


Max Compatibility 


Choisissez cette option si votre application n'apparait pas dans la liste. Le 
parametre "Max Compatibility" fournit une compatibilite maximum pour 
les options utilisant a la fois le rendu OpenGL et Windows GDI dans des 
fenetres a double memoire tampon, contrairement aux exigences de 
Microsoft. 


Max Performance 


Cette option accelerera au maximum le rendu graphique. Cependant, 
certaines applications presenteront des defauts d'affichage. 


Custom 


Cette option est activee lorsque I'utilisateur modifie manuellement un ou 
plusieurs parametres. Pour plus de details, reportez-vous a la section 
"Creation de configurations de pilote personnalisees" ci-dessous. 


Norn de /'application 


Selectionnez I'application que vous utilisez (par exemple Softimage, 
Solidworks). 


Les parametres precedes d'un asterisque ('*') ne peuvent etre 
supp rimes par quiconque, y compris par PacLministrateur. 


Option 


Description 


No Tearing 


Cette option permet d'eviter I'effet de decoupage constate au niveau du 
rendu au milieu d'un rafraichissement vertical. L'activation de cette 
option peut entrainer une reduction des performances car I'affichage 
attend la fin d'un rafraichissement vertical. Cela est notamment le cas 
pour les fenetres de grande taille. 
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Option 


Description 


Fast Buffer Swaps 


Cette option met a profit les avantages proposes par la technologie de la 
double memoire tampon physique de HP. La carte dispose en effet d'une 
memoire tampon visible et d'une memoire tampon de travail entre 
lesquelles il est tres facile de basculer. Cette option peut etre desactivee 
pour permettre la compatibility avec certaines applications ; la memoire 
tampon de travail est alors copiee dans la memoire tampon visible. 


Multi Buffer GDI 


Lorsque cette option est activee, I'interface GDI INT Graphics Device 
Interface) trace dans les deux memoires tampons physiques, ce qui est 
utile pour les applications utilisant I'interface GDI pour tracer dans une 
fenetre OpenGL. 

Cette option DOIT etre desactivee pour evaluer les performances en 2D. 


Quad Strips to Tri Strips 


II se peut que le rendu obtenu avec les applications non conformes a la 
norme OpenGL, qui creent des quadrilateres non coplanaires, soit 
incorrect avec ce pilote. Cette option transforme les quadrilateres en 
triangles pour permettre un rendu geometrique correct. 


Color Becovery 


Cette option utilise la technologie HP brevetee et est specifique aux 
cartes VISUALIZE. El le genere, dans des contextes OpenGL, des images 
presentant une qualite couleur proche de la realite a partir d'une source 8 
bits ou 12 bits et ce, sans provoquer I'effet de moire ou de crenelage lie a 
la technique de diffusion en 8 bits. 


Stereo Sync Enabled 


Cette option active la synchronisation stereo au niveau du port de sortie 

wirlpn Pt nprmpt aiiv annhratinnQ Hp HiQnnQpr Hp fnrmatQ Hp piiypIq ctprpn 

VlUcU c L |Jcl 1 1 lc L dUA d|J|Jlll>aLIUIIo Uc UloLJUocI Uc lUIMlaLo Uc [JlAClo o Lcl cU . 

II est a noter que la synchronisation stereo n'est supportee que dans les 
formats d'ecran en True Color avec une resolution inferieure a 
1600 x 1200. L'effet stereo est en outre sensiblement renforce a des 
frequences de rafraichissement plus elevees, par exemple a 120 Hz. II 
convient enfin de remarquer que l'effet stereo ne sera perceptible que si 
vous utilisez un casque ou des lunettes stereographiques approprieles). 
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Option 


Description 


NOOP Texture Mapping 


Lorsque cette option est activee, I'application de texture est reglee a 
NOOP (NO OPeration). Toutes les commandes de texture transmises par 
une application sont ignorees. 

Si le Module Texture n'est pas installe, il peut s'averer utile d'activer 
cette option pour simuler les performances obtenues une fois le Module 
Texture installe. II reste que les resultats visuels obtenus sont decevants 
et que I'acceleration materielle effective obtenue avec le Module Texture 
sera legerement inferieure a celle simulee. 



Fenetre Administrator 



La fenetre Administrator n'est accessible que si l'utilisateur dispose 
des privileges Administrateur. A partir de cette fenetre, 
l'administrateur peut permettre a l'utilisateur d'acceder aux 
fenetres Gamma Correction et Options, ainsi que de modifier et 
d'enregistrer la configuration HP VISUALIZE fx6 Custom. 

Fenetre Gamma Correction 

La fenetre Gamma correction est utilisee pour corriger le defaut de 
linearite de la luminosite phosphorique des ecrans. Elle peut etre 
utilisee pour ameliorer le rendu des lignes avec anticrenelage, des 
images ombrees ou des photographies numerisees qui n'ont pas 
encore subi de correction gamma. 

Creation de configurations de pilote personnalisees 

La fenetre Options vous permet de creer des configurations de 
pilote personnalisees pour le HP VISUALIZE fx6. Ces configurations 
sont affichees dans la zone Application. 

Pour creer un profil personnalise, procedez comme suit. 

1 Definissez les options souhaitees dans la zone Settings. 
Le parametre "*Custom" sera ainsi selectionne dans la zone 
Application. 
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2 Cliquez sur le bouton Save As pour enregistrer la configuration 
courante. Vous etes alors invite a saisir un nom de profil. 

3 Entrez un nom de Configuration dans la boite de dialogue Save 
Configuration. Ce nom apparaitra alors dans la zone Application. 

Bouton Save As 

Ce bouton vous permet d'enregistrer la configuration "*Custom" 
courante, sous la forme d'une configuration portant un nom specifie 
par l'utilisateur. 

Bouton Delete 

Ce bouton vous permet de supprimer une configuration 
personnalisee. 
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Vision stereo 

Les modes stereo consistent a afficher en alternance des images a 
gauche et a droite au cours de cycles de rafraichissement successifs 
(pour une frequence de rafraichissement de 120 Hz, 
60 images gauches et 60 images droites seront affichees par 
seconde). Pour activer les modes stereo, allez dans Proprietes 
d'affichage de Windows NT et activez l'option stereo sync 
Enabled (Sync stereo activee) de la fenetre options. 

La visualisation de l'image stereo requiert un equipement adapte, 
lequel doit etre dote d'un connecteur VESA 1.0P compatible Stereo. 

II s'agit generalement d'une paire de lunettes a cristaux liquides. Les 
lentilles alternent entre lentille-gauche-transparent/lentille-droite- 
opaque et lentille-gauche-opaque/lentille-droite-transparent, a une 
frequence egale a celle du rafraichissement, si bien que chaque 
image n'est percue que par i'oeil concerne. II en resulte une 
perception realiste de la profondeur. 
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Mise a niveau de votre carte HP VISUALIZE fx6 

Vous pouvez mettre a niveau votre carte graphique HP VISUALIZE 
fx6 en utilisant un Module Texture 32 Mo (numero de reference 
D6795A). 

L'acceleration et la memoire de texture sont specialement requises 
pour le rendu d'images 3D realistes dans des environnements de 
simulation visuelle, dans lesquels l'application de texture est 
souvent utilisee. 

L'application de texture requiert un grand nombre d'acces memoire 
et de calculs qui correspondent souvent a plus de la moitie du temps 
requis par la CPU dans le pipeline 3D. 

Ce Module Texture optionnel offre un support d'application de 
texture accelere et 32 Mo de SDRAM (Synchronous DRAM) pour 
stocker les textures dans la memoire tampon. II vous permet de 
disposer : 

• de deux accelerateurs d'application de texture, 

• d'une memoire SDRAM de 32 Mo dediee aux textures et 
configuree comme deux memoires tampon de 16 Mo, 

• d'un MIP mapping par point, bilineaire et trilineaire, 

• d'une application de texture 3D, 

• d'une application de texture d'ombre. 

La memoire de texture peut par ailleurs etre utilisee comme 
memoire hors-ecran permettant d'accelerer les applications devant 
enregistrer et restaurer des parties de la memoire tampon video ou 
de la memoire tampon de profondeur (Z-buffer) tout en manipulant 
des objets. 
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Depannage 

Cette section decrit comment resoudre les problemes qui peuvent 
survenir au niveau de votre carte graphique. Elle fournit egalement 
quelques conseils en vue d'ameliorer les performances graphiques 
de votre systeme. 



Resolution des problemes video 



A I'amorcage, I'ecran 
est noir et aucun 
message d'erreur 
n'apparait. 



Solution 


Explication 


Verifiez que I'ordinateur et I'ecran sont sous 
tension (le temoin d'alimentation doit s'allumer). 


Controles de routine utiles, notamment si vous 
venez de deplacer I'ordinateur. 


Verifiez le reglage du contraste et de la 
luminosite de I'ecran. 


Verifiez que tous les cables et cordons 
d'alimentation sont branches. 


Verifiez que la prise secteur est alimentee. 


Si possible, essayez un autre ecran et d'autres 
cables. 


Consultez I'ecran LCD de votre station de travail 
personnels. Si le message 'Error - No Video' est 
affiche, verifiez que la carte HP VISUALIZE fxB 
est correctement inseree dans les logements AGP 
etPCI. 


A I'amorcage, le signal ecran est fourni par la 
carte fille VGA de votre fxB. MaxiLife peut 
controler que la carte fille VGA fonctionne 
correctement. 


Si aucun message d'erreur n'est affiche sur 
I'ecran LCD, essayez une autre carte graphique si 
vous en avez une. Meme s'il ne s'agit pas d'une 
carte HP VISUALIZE fxB, la sequence d'amorcage 
doit s'afficher en utilisant le pilote VGA standard. 


Si la sequence d'amorcage s'affiche correctement 
en utilisant une carte de remplacement, cela peut 
signifier que votre carte HP VISUALIZE fx6 est 
defectueuse. 
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L'ordinateur s'amorce 
en mode VGA, mais 
I'ecran n'affiche rien 
ou ne supporte pas le 
passage en mode 
haute resolution 



Solution 


Explication 


Retirez la carte graphique HP VISUALIZE 
fx6, puis reinserez-la. Verifiez que la carte 
est correctement inseree dans le 
logement AGP. 


MaxiLife ne detecte pas cette erreur, dans la mesure ou il 
controle uniquement le controleur VGA situe sur la carte 
fille PCI. 


Verifiez que votre ecran supporte la 
frequence de rafraichissement et les 
resolutions selectionnees pour votre 
carte graphique HP VISUALIZE fx6. Si 
I'ecran ne supporte pas la resolution 
selectionnee, reamorcez l'ordinateur en 
mode VGA, puis modifiezvos 
parametres. 


Ce probleme peut survenir lorsque vous venez de changer 
d'ecran. 


Si le Module Texture n'est pas installe, 
verifiez qu'il y a bien une terminaison et 
qu'elle est bien connectee. 








Le schema ci-dessus indique I'emplacement de la 
terminaison. Pour verifier que la terminaison est bien 
connectee, il se peut que vous ayez a retirer la plaque de 
renfort de la carte, puis a la remettre en position (vous 
pouvez pour ce faire utiliser un tournevis Torx™ ou un 
tournevis plat adaptel. 


Executez I'outil de diagnostic. 


Pour en savoir plus sur I'outil de diagnostic, reportez-vous 
a la section Outil de diagnostic,. 
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Solution 


Explication 


Verifiez q u g vous utilisez le bon pilote 
video. La version du pilote video s'affiche 
dans la fenetre About. 


II se peut que vous ayez m is a jour le pilote video en 
utilisant le pilote HP VISUALIZE fx4. 

Les versions des pilotes HP VISUALIZE fxB se presentent 
sous la forme FX.DD.D1.xx 

Les versions des pilotes HP VISUALIZE fx4 se presentent 
sous la forme FX.0D.00.xx 



L'ordinateur s'amorce 
correctement en 
mode VGA et haute 
resolution, mais 
presente des 
problemesd'affichage 
lorsque vous utilisez 
vos applications. 



Solution 


Explication 


II se peut que le pilote ne soit pas optimise pour 
I'application que vous utilisez. Allez dans Proprietes 
d'affichage, selectionnez la fenetre Options, puis 
I'application appropriee. 
Pour plus de details, reportez-vous a la section 
Configuration de base du pilote,. 


Lorsqu'une application est selectionnee, les 
parametres du pilote sont automatique- 
ment configures pour obtenir des 
performances optimales et garantir un bon 
confort visuel lors de I'utilisation de cette 
application. 


Executez I'outil de diagnostic. 


Pour en savoir plus sur I'outil de diagnostic, 
reportez-vous a la section Outil de 
diagnostic, ci-dessous. 


Allez sur le site Web de HP pour telecharger une 
eventuelle version mise a jour du pilote de votre 
application. 

http : //www . hp . com/go/kayaksupport 


HP met regulierement a jour le pilote 
HP VISUALIZE fxB afin d'en ameliorer les 
caracteristiques et les performances ou 
pour resoudre les problemes rencontres 
avec certaines applications. 



Outil de diagnostic 

Le logiciel preinstalle comprend un outil de diagnostic qui vous 
permet de tester votre carte graphique HP VISUALIZE fx6. Cet outil 
est egalement disponible sur le CD-ROM HP fourni avec votre 
station de travail personnelle, ainsi que sur le site Web de HP a 

l'adresse Suivante : http://www.hp.com/go/kayaksupport 
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Les tests de diagnostics comprennent un controle approfondi de la 
carte graphique ASICS, de la memoire tampon video et du Module 
Texture (le cas echeant). 



AVERTISSEMENT Pour executer les outils de diagnostics, vous devez demarrer 
Windows NT en mode VGA. 



Pour executer l'outil de diagnostic, procedez comme suit. 

1 Arretez Windows NT, puis redemarrez-le en mode VGA. 

II se peut qu'un message indiquant que les parametres d'affichage 
actuels ne sont pas valides apparaisse. Cliquez sur ok, puis sur le 
bouton Annuier de la boite de dialogue Proprietes d'affichage. 

2 Cliquez SUr le bouton Demarrer. 

3 Choisissez Programmes. 

4 Choisissez hp Diagnostics (Diagnostic HP). 

5 Cliquez sur hp visualize fx6 Diagnostics (Diagnostic 
HP VISUALIZE fx6). 

L'outil de diagnostic apparait a l'ecran. Cliquez sur Test All (Tout 
tester) pour tester chaque module de la carte. Les resultats de 
chaque test s'affichent dans la partie droite de la fenetre. 
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Resolution des problemes de performance 



Les performances 
graphiques sont 
inferieures a vos 
attentes 



Solution 


Explication 


Allez sur le site Web de HP pour y telecharger une 
eventuelle version mise a jour du pilote de votre 
application. 

http : //www . hp . com/go/kayaksupport 


HP met requirement a jour le pilote 
HP VISUALIZE fxB afin d'en ameliorer les 
caracteristiques et les performances ou 
pour resoudre les problemes rencontres 
avec certaines applications. 


II se peut que le pilote ne soit pas optimise pour 
I'application que vous utilisez. Allez dans Proprietes 
d affichage, selectionnez la fenetre Options, puis 
I'application appropriee. 


Lorsqu'une application est selectionnee, les 
parametres du pilote sont automatique- 
ment configures pour obtenir des 
performances optimales et garantir un bon 
confort visuel lors de I'utilisation de cette 
application. 


Si I'application utilisee requiert I'application de texture, 
il se peut que vous ayez a installer le Module Texture. 

Vous pouvez simuler les performances ainsi obtenues en 
installant le Module Texture en activant I'option NOOP 
dans la zone Settings de la fenetre Options. Pour en 
savoir plus, reportez-vous a la section Zone Settings,. 


Si le module de memoire de texture n'est 
pas installe, I'application de texture est 
realisee via le logiciel. Dans la mesure ou 
cela requiert un grand nombre de calculs 
complexes, les performances peuvent s'en 
trouver sensiblement amoindries. 
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